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New Delhi, the 12th January , 2004 


DRAWBACK/ P . N. 01/ 2004 


वित्त मंत्रालय 
( राजस्व विभाग ) 

शुद्धि -पत्र 
नई दिल्ली, 12 जनवरी, 2004 

प्रतिअदायगी / सा.सू. 01/ 2004 
सा. का .नि. 37 ( अ). - भारत सरकार, वित्त मंत्रालय ( राजस्व 
विभाग ) की दिनांक 1 मार्च, 2002 की संख्या 21/ 2002 - सीमाशुल्क , 
सा . का . नि. 118 ( अ ) के द्वारा भारत के राजपत्र ( असाधारण ) में 
प्रकाशित अधिसूचना में मद संख्या 88 का विवरण, सूची 28 में सारिणी । 
के क्रम संख्या 248 के सामने " स्टीरियोटाक्सिक माईक्रोस्कोप " बजाय 
" स्टीरियोटेक्सिक माईक्रोस्कोप पढ़ने के लिए शुद्ध किया जाए । 

[ फा. सं. 605 /74/ 2000 -प्रतिअदायगी ] 

सैयद महमूद अख्तर , अवर सचिव 


G. S. R. 37CE ). - IntheNotification of the Government 
of India , in the Ministry of Finance (Department of 
Revenue ) No. 21/ 2002 - Cus . dated 1st March, 2002 , 
published in the Gazette of India (Extraordinary ), vide 
GSR 118 (E ), against S. No . 248 of the Table , in the List 28, 
the description of item No . 88 , shall be corrected to read as 
“ STEREOTAXIC MICROSCOPE " instead of 
" STEREOTOXICMICROSCOPE " . 

[F. No. 605 /74/2000- DBK ] 
SYED MAHMOOD AKHTER , Under Secy, 
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